Anexo 05 — Check-list de Cintos Pára-quedista 


EMPRESA: 


CHECK LIST DE CINTOS PÁRA-QUEDISTA 


IDENTIFICAÇÃO DO EPI: 


SERVIÇO A SER REALIZADO: 


CADARÇOS 


w FIBRA SOLTA 


|] DERRETIMENTO 


FIVELAS E ARGOLAS 


SINAIS DE 
CORROSÃO 


[C] OXIDAÇÃO 


DADOS DO EPI 


[] O NÚMERO DE 
IDENTIFICAÇÃO 


[|] costurasRomPIDAS DEVE ESTÁ L EGIVEL 
PONTOS DE 
DERRETIMENTO 
LEGENDA: S-SIM N- NÃO NA- NÃO APLICA 


EMPRESA: i (GA o IDENTIFICAÇÃO DO EPI: 


c— 


Anexo 05 — Check-list de Cintos Pára-quedista 


PATA II [Nom 


SERVIÇO A SER REALIZADO: 


CADARÇOS 


PRESENÇADE 
AMASSADOS 


FISSURAS 

SINAIS DE CORROSÃO 
OU OXIDAÇÃO 

MAU FUNCIONAMENTO 


DA TRAVA DE 
SEGURANÇA 


ABSORVEDOR DE 
IMPACTO 


POSSUI O PLÁSTICO 
PROTETOR 


[1] INFORMAÇÕES LEGÍVEIS 
[|] COSTURAS ROMPIDAS 


LACRADO E EVIDENTE 
PONTOS DE QUE NUNCA FOI 
DERRETIMENTO SOLICITADO 


LEGENDA: S-sSIM N - NÃO NA - NÃO APLICA 


